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Srovnání s tradičním 
výdejníkem vody 


Přestože je výdejník napojený na vodovodní řad Výdejníky Waterlogic využívají té 

stále ekologičtějším řešením oproti výdejníkům nejsofistikovanější technologie, která vám zaručí 
parelovým, má svoje limity, co se bezpečné nejzdravější vodu dodávanou nejboezpečnějšim 
hygieny tyká: způsobem: 








Omezená funkce čištění může snížit S Naše patentovaná technologie Firewal|© 
kvalitu vody JE Cištění garantuje odstranění virů 
a bakterií až o 99,9999 % 
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spolu s nechráněnými povrchy zvyšují BioCote® zajištují hygienicky 


Kombinace výdejního tlačítka a trysky Skrytá tryska a antimikrobiální ochrana 
| nj Hygiena 
riziko křížové kontaminace čistý povrch 
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Účinnost systému Firewall® proti lidské formě 


Neposkytují prokázanou ochranu proti 9 {x SODELIS ER I prokázána 
patogenním virům a bakteriím 7 Bezpečnost V va i 


Možnost výběru mezi chlazenou, perlivou, 


ssl Výběr pokojovou, horkou a extra horkou vodou 
Často jsou vyrobeny z nekvalitních a Kvalita a Moderní design v kombinaci s kvalitními 
nevzhledných materiálů design a odolnými materiály 


Nemají certifikaci standardů : Certifikace dle standardů NSF/ANSI 55 A 
NSF/ANSI na čištění vody © Certifikáty a P231 na čištění vody 
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Vydává lahodnou a 
čistou vodu 


Napište nám ještě dnes Testováno a certifikováno 
Waterlogic -2 Ez „še > Technologie Firewall je testována od IAPMO R&T 
www.waterlogic.cz = Boze na NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA, 
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+420 607 008 057 
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Waterlogic International Limited a WLI Trading Limited si vyhrazují právo na změnu nebo změnu specifikací bez předchozího upozornění, tak aby byl reflektován nepřetržitý výzkum a vývoj. Waterlogic a logo Waterlogic, Firewall a logo Firewall jsou ochranné známky v zemích, kde 
skupina působí. Společnost WLI Trading Ltd má licenci k používání BioCote a loga BioCote, které jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti BioCote Ltd. 


Copyright, WLI (UK) Ltd 2020 


C € NSF/ANSI 372 a CSA B4831. 


*certifikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo výrobku 
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